
PECSENYELIBACOMB 

csomagolt 


TQPAKCIOK 




További ajánlataink a 4-5. oldalon. 


PRESIDENT BRIE SAJT 

a kiszolgálópultban 
1 kg 


UNIVER 

BÉBIÉTEL 

4 hónapos kortól 
163 g 

(1.221 Ft/l kg) 






SHERPATAKARÓ 

több szín; több minta; 

100% poliészter; 

130x170 cm-es; ár: 3.999 Ft 
150x200 cm-es; ár: 4.999 Ft 
1 db 


SZALON SÖR 

dobozos 

0,51 

ár: 199 Ft 
(398 Ft/11) 

6 db vásárlása 
esetén: 

(378 Ft/11) 


Ajánlatunk két hétig, 
2019.10.31. és 11.13. között érvényes! 


minőség.szeretem 


ERVENYESSEG: 2019.10.31. csütörtöktől 11.06. szerdáig 


2 db 

vásárlása 
esetén 
+ AJÁNDÉK 
1 db 

KitchenAid 
hűségpont 
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ALMA 


FUJI ALMA 


329 " 


SIRIUS ALMA 

1 kg 




PL 
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GRANNY SMITH ALMA 

csomagolt; 

4 db/csomag 
1 csomag 

(67 Ft/1 db) \ 


FLORINA ALMA 

csomagolt; 

4 db/csomag 
1 csomag 
(67 Ft/1 db) 


További akciós ajánlatokért keresd a szórólapot, melynek ajánlatai az ® áruházakban is érvényesek! 
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VÖRÖS KÁPOSZTA 

1 kg 


HÍZOTT 

LIBAAPRÓLÉK 

csomagolt 


BONTOTT PECSENYELIBA 

csomagolt 




HÍZOTT LIBAMÁJ 

csomagolt 


PECSENYELIBAMELL-FILE 

tálcás; csomagolt 


PECSENYELIBAMAJ 

gyorsfagyasztott 


LIBAZSÍR, kacsazsir 

190 g 

(1.416 Ft/1 kg) 


KACSA ES LIBA 
TEPERTOKRÉM 

250 g 

(1.436 Ft/1 kg) 


LIBATOPORTYU 

csomagolt 
150 g 

(2.460 Ft/1 kg) 




A 4-5. OLDALON SZEREPLŐ TERMÉKEK AKCIÓS ÁRAI KÉT HÉTIG, 2019. OKTÓBER 31-TŐL NOVEMBER 13-IG ÉRVÉNYESEK! 













































MEDENCE 

zománcozott; 34cm-es 
1 db 


OVÁLIS PECSENYESÜTŐ 

42 cm-es 
1 db 


PATAKI NATÚR TÁL 

4.279 Ft helyett akciós ár: 3.420 Ft 

PATAKI EURÓPA MÁZAS TÁL 

4.499 Ft helyett akciós ár: 3.599 Ft 
1 db 















































































TOALMASI FÜSTÖLT, 
NYERS KOLOZSVÁRI 
SZALONNA 

a kiszolgálópultban 
(2.690 Ft/1 kg) 


Tfu • " 

öóDUltl 

QQTTA TA GLLATA CŰ^GCLftTA 


MARHAPACAL 

gyorsfagyasztott; 
előfőzött, csíkozott 
1 kg 


A világon sokfelé eszik a pacalt 
mint különlegességet. De a jó 
pörköltnek a lelkét, a kellemes 
füstös ízt, a finom kolozsvári 
szalonna adja. Enélkül 
ne is kezdjünk hozzá a főzéshez! 


VÖRÖSHAGYMA 

1 kg 


HAGYOMÁNYOS 



SZEHELYKflPGSZTfl 


Sok hússal, egy jó kanál tejföllel 
a tetején, hmmm... De ne csak 
fantáziáljunk róla, irány a SPAR, 
szerezzük be az alapanyagokat, 
és készülhet a székelykáposzta! 




Erna ® 

VECSÉSI 

SAVANYÚ KÁPOSZTA 

csomagolt 
1 kg 


MIZO 

VÖDRÖS TEJFÖL 

20%-os zsírtartalom 
800 g 

(749 Ft/1 kg) 


W Ft 


TÖALMÁSI 
FÜSTÖLT TARJA 

a kiszolgálópultban 
(2.390 Ft/1 kg) 


- 17 % 


239? 
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MARHALABSZAR 

csont nélkül; 
a kiszolgálópultban 


OROLT PAPRIKA 

II. osztályú; édes 
Szegedi Paprika Zrt. 
100 g 

(3.190 Ft/1 kg) 


A hagyományos magyar 
„goulash." Mindenki másképp 
csinálja, de egy biztos: 
a jó paprika adja meg az ízét. 
Van otthon elég a hétvégi 
lakomához? 


GULYÁSLEVES 

ZÖLDSÉGALAP 

csomagolt 
1 kg 


MAGYAR ETELEK 



SZATMÁRI 

BÚZADARA 

1 kg 



159 




* (vávm l 


UNIVER/KECSKEMÉTI 

LEKVÁR 

280 g (1.854 Ft/1 kg) 

300 g (1.730 Ft/1 kg) 

A csomagolás 
áruházanként eltérő lehet! 


mm r 

519 



császArmorzsa 

A legenda szerint Ferenc József 
találta ki a császármorzsát. 

Hogy ebből mennyi igaz, nem 
tudjuk, de valóban fejedelmi 
desszert lehet, ha a legjobb 
alapanyagokat használjuk, 
egyenesen a SPAR-ból! 


További akciós ajánlatokért keresd a 


SRAR 


£3szórólapot, melynek ajánlatai az I iNTER5 p AR[Q] áruházakban is érvényesek! 
































FRISS BAROMFI, HAL, TOJÁS, HÚSKÉSZÍTMÉNYEK 


minőség.szeretem 











GYULAI KOLBÁSZ 

a kiszolgálópultban 
(3.490 Ft/1 kg) 


-34% 


529 


HÓ dkg 


BEGRER WELLNESS-SONKA 

szeletelt, csomagolt 
100 g 

(4.790 Ft/1 kg) 


Mí£ * -f*** 


í8fn 


-30% 


LANDHOF VIASZOS 
PARASZTMÁJAS 

csomagolt 
200 g 

(2.495 Ft/1 kg) 


m r 


- 21 % 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

449 


KOMÉTA GUSTO 
SÜLT PULYKAMELLSONKA 

a kiszolgálópultban 
(3.290 Ft/1 kg) 


RÁNTOTT CSIRKEMELLFILÉ 

a grillpultban; 1 db 

Ajánlatunk csak a grillpulttal rendelkező 
üzleteinkben érvényes! 


BELL HÁZI SONKA 

szeletelt, csomagolt 
80 g (6.238 Ft/1 kg) 

SuperShop kártyával: 
(5.613 Ft/1 kg) 


499 Ft 


HÍZOTT KACSA FAR-HÁT 

a kiszolgálópultban 


1 . 599 - 


SELFISH 

NORVÉG 

LAZACFILÉ 

csomagolt 
160 g 

(8.744 Ft/1 kg) 


ARANYKORONA 
EXTRA SÁRGA TOJÁS 

méret: „L”; 10 db/csomag 
1 doboz 
ár: 449 Ft 

(713 Ft/1 kg; 45 Ft/1 db) 


369 ~ 


POKOL 

SZALÁMI 

csomagolt 
350 g 

(3.426 Ft/1 kg) 


A fotók csak illusztrációk. 

Keresd további akciós termékeinket az áruházakban! 

Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra nem érvényes! A polcon 
feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár. 


PULYKA 

ALSÖCOMB 

a kiszolgálópultban 


ALPI 

GMO-MENTES CSIRKE 
FELSŐCOMBFILÉ 

csomagolt 


ALPI 

GMO-MENTES 
PULYKA FELSŐCOMBFILÉ 

csomagolt 


PICK GÓLIÁT FOKHAGYMÁS 
SZALÁMI, CHILIS SZALÁMI 

a kiszolgálópultban 
(3.690 Ft/1 kg) 


8 


































■ 


I NTERSPAR 




REGNUM HÚSÜZEMÜNK KINALATA 


Regnum 


Már 15 éve veletek vagyunk 
a nagy pillanatokban! 


‘Va&Sfa.ott 
SPAR Frissőr 


EXTRA SONKA 

a kiszolgálópultban 
(2.490 Ft/1 kg) 
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TEJTERMÉKEK ÉS EGYÉB FINOMSÁGOK 


ESLTEJ TOPAKCIÓK 

2,8%-os 

zsírtartalom 



DANONE ACTIMEL 

8x100 g 
(931 Ft/1 kg) 



FITTEJ GÖRÖG KREMJOGHURT 

150 g 

(860 Ft/1 kg) 



LANDLIEBE JOGHURT 

500 g 

(998 Ft/1 kg) 



JOGOBELLA GYÜMÖLCSSZIGET, 
LAKTÖZMENTES, SUPERFOOD, 
SPECIAL EDITION JOGHURT 

150 g 

(860 Ft/1 kg) 





SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

179 " 


RAMA MARGARIN KOCKA, 
VAJAS ÍZŰ, LAKTÖZMENTES 
SÜTÖMARGARIN 

250 g 

(996 Ft/1 kg) 

SuperShop 
kártyával: 

(956 Ft/1 kg) 


<8 

mm* 249 " 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

239 


MIZO ITAL 

450 ml 
(420 Ft/11) 

SuperShop 
kártyával: 
(398 Ft/11) 


# 

Miio ^ 


módún i 


PÖTTYÖS TURŰ RUDI 

6x30 g 

(2.772 Ft/1 kg) 


COTTAGE CHEESE 

natúr 
200 g 

(1.245 Ft/1 kg) 




KISTELEKI JUHTÚRÖ 
SÜLTHAGYMÍVAL 

140 g 

(2.493 Ft/1 kg) 




ALPRO DESSZERT 

125 g 

(1.592 Ft/1 kg) 


LURPAKVAJ, 

VAJKÉSZÍTMÉNY 

200 g 

(3.745 Ft/1 kg) 



749 " 


ZOTT BELRISO RIZS 

200 g 

(545 Ft/1 kg) 
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ínyenceknek! 


CASTELLO MARVANYSAJT 

a kiszolgálópultban 


3.490 


FRICO MIMOLETTE, GOUDA SAJT 

a kiszolgálópultban 
1 kg 


jJ^+77 Ft 


r .jki :i i r 


RACLETTE SAJT 

a kiszolgálópultban 
1 kg 


2.799 


5.699 


FRANCIA EMENTÁLI SAJT 

a kiszolgálópultban 
1 kg 



További akc ós ajánlatokért keresd a BS33 szórólapot, melynek ajánlatai az Ifl Má =l S t=l fi M s3 (£ áruházakban is érvényesek! 
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PÉKÁRUK, HIDEGKONYHA 









-33% 


Mr 


-1170 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

199 " 


5Wf. 


-16% 


/lOdkg 


enjoy 


ERDÉLYI SALÁTA 

csomagolt 
200 g 
(1.595 Ft/1 kg) 


SPÁR ® 

enjoy 

Finomat, gyorsan 


m r 


- 20 % 


Mf. 


- 20 % 


NOSZTALGIA KAKAÓS 
TEKERCS 

frissen sütve 
1 db 


SZÉNHIDRÁTCSÜKKENTETT VEKNI 

frissen sütve 
300 g 

(1.430 Ft/1 kg) 


AMERIKAI 

SZENDVICSKENYÉR 

szeletelt, csomagolt 
350 g 

(740 Ft/1 kg) 

SuperShop kártyával: 
(569 Ft/1 kg) 

m 

Wr 259 Ft 


Eaaa 

SZEZÁMMAGOS HAMBURGERZSEMLE 

csomagolt; 4 db/csomag 
220 g (1.086 Ft/1 kg) 


KASZINOTOJAS 

a kiszolgálópultban 
1 db 


BECSI ASZPIKOS HIDEGTÁL 

csomagolt; 110 g 
(1.991 Ft/1 kg) 


TELJES KIŐRLÉSŰ 
CSÁSZÁRZSEMLE 

frissen sütve 
1 db 


BAKONYI 

BARNATOAST KENYÉR 

szeletelt, csomagolt 
350 g 

(626 Ft/1 kg) 


KACSAMÁJAS PÁSTÉTOM 
NARANCCSAL 

a kiszolgálópultban 
(4.990 Ft/1 kg) 


JÓKAI BABLEVES KOLBÁSSZAL 

330 g 

(1.815 Ft/1 kg) 


GESZTENYEPÜRÉ 

csomagolt 
150 g 

(2.660 Ft/1 kg) 
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MIRELIT 


D 



BONDUELLE 

KRÉMLEVES-ZÖLDSÉGKEVERÉK 

gyorsfagyasztott 
400 g -</. 

(1.098 Ft/1 kg) rrj 


Boriduelle 


^ Boriduelle 

' j 4seasojis 


^Bonduelle 

Vh^éhHas Ííu- 

CreojivSoufl 


Bor\dueIle 

Peas antf 
SpringCarrotS 


Borfdueüe 

Spinoch 


Boriduelle 

V*QtttMM.bir 

CreaitiSotip 


BONDUELLE 

4 ÉVSZAK ZÖLDSÉGKEVERÉK, 

ZÖLDBORSÖ-BÉBIRÉPA 

ZÖLDSÉGKEVERÉK 

gyorsfagyasztott 

400 g r( r, 

(998 Ft/1 kg) t /~t 


BONDUELLE 
LEVELES SPENÓT 

gyorsfagyasztott 
400 g 

(998 Ft/1 kg) 



gyorsfagyasztott 

fkg 


gyorsfagyasztott 
1 kg 


HUDGET 


íüurawtsö 




Ajánlatunk a 280 g-os 
Iglo halrudakra nem vonatkozik! 


NÁDUDVARI 
RÁNTOTT TRAPPISTA, 
CAMEMBERTSAJT 

gyorsfagyasztott 
350 g (1.997 Ft/1 kg) 

450 g (1.553 Ft/1 kg) 


CLASSIC 

CSENDES-ÖCEÁNI 

LAZACFILÉ 

gyorsfagyasztott 
540 g 

(4.443 Ft/1 kg) 


BURGONYAKROKETT 

gyorsfagyasztott 
750 g 

(439 Ft/1 kg) 


A fotók csak illusztrációk. Keresd további akciós termékeinket 
az áruházakban! Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra 
nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel 
csökkentett fogyasztói ár. 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 


NÁDUDVARI TÚRÓFÁNK 

gyorsfagyasztott 
300 g 


'Orr 

vwr 


-tr. 

T/rr 
■Á K 


Z0LDB0RS0 


IGLO HALRUDAK 

gyorsfagyasztott; 420 g (2.379 Ft/1 kg) 

HALRUDAK ROPOGÓS BUNDÁBAN 


jJJ /% 

■o~” 

vwr 


á r* 
■safer 
■f\ #r 


PULYKA NUGGETS 




További akciós ajánlatokért keresd a ““3 szórólapot, melynek ajánlatai az áruházakban is érvényesek! 
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SZÁRAZÁRU 


minőség.szeretem 



559/599 f. 


LAGRIS KEREKSZEMU, 
HOSSZÚSZEMŰ RIZS 
1 kg 


A fotók csak illusztrációk. Keresd további akciós termékeinket az áruházakban! Ajánlatunk a párhuzamosan futó 
akciókra nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár. 


VEGETA 
LEVESKOCKA 
ÉS ÍZESÍTŐKOCKA 

60 g (2.983 Ft/1 kg) 


ÉVA 
MAKRÉLAFILÉ 

102 g 
(4.892 Ft/1 kg) 
85 g 

(5.871 Ft/1 kg) 


VEGETA 

FŰSZERKEVERÉK 

20 g 


TWIST TONHAL 

töltő tömeg: 3^52 g 
(7.045 Ft/1 kg) 

Ajánlatunk a bio Twist tonhalra 
nem vonatkozik! 





SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

629 


FILIPPO BERIO PESTO 

190 g 

(3.468 Ft/1 kg) 

SuperShop kártyával: 
(3.311 Ft/1 kg) 


GLOSTER 

SZILVABEFŐTT 

350 g 

(797 Ft/1 kg) 



BAZSALIKOMOS MÁRTÁS, 
ARRABBIATA MÁRTÁS 
BOLOGNAI RAGU 




REGE 

PÁROLT VÖRÖSKÁPOSZTA 

500 g 

(678 Ft/1 kg) 


BARILLA INTEGRÁLÉ 
TELJES KIŐRLÉSŰ 
DURUM SZÁRZTÉSZTA 

500 g 

(1.198 Ft/1 kg) 



599 


PONTI MODENÁI BALZSAMECET, 
DOLCEAGRO FEHÉR DRESSING 



250 ml (3.596 Ft/11) 

GLASSAKRÉM 

CITROMLEVÉLLEL 

220 g (4.086 Ft/1 kg) 

GLASSA MODENÁI 
BALZSAMECET 
KRÉM 

250 g 

(3.596 Ft/1 kg) 


LM Ft 

899 


LUCULLUS FŰSZER 



bors egész: 

rózsa, szecsuáni, zöld 8 g, négyféle 15 g 

tört chili: 

habanero 5 g, chipotle, jalapeno 10 g 
egész chili: 

Bierd’s eye 8 g 


u 
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KÁVÉ, ÉDESSÉG 







Pontgyűjtés: 

2019.10.10. - 2020.01.29. 

Pontbeváltás: 

2020.02.09-ig, illetve az árukészlet erejéig. 

*Minden elköltött 1000 Ft után egy hűségpont jár. Részletek és részvételi szabályzat: 
a www.spar.hu weboldalon és a résztvevő áruházakban. 


SPARÍOB I NTER5PAR 


MOKATE GOLD 

Cappuccino, Latte 
150 g (3.327 Ft/1 kg) 


GOLL 

CAPPUCCII * 

GOLD 


597 Ft 


Nyerd meg az 5 DB LIMITÁLT KIADASU 
QUEEN OF HEARTS ROBOTGÉP egyikét 




/ Akár 78% 

kedvezménnyel 


SEGAFREDO KOMPOSZTÁLHATÓ 
KÁVÉKAPSZULA 

51 g (17.627 Ft/1 kg) 

A kávékapszula Nesspreso® kávéfőző gépekkel 
kompatibilis, komposztálható kapszula! 




U 77 Ft 


BERGEN KEKSZ 

126 g (3.960 Ft/1 kg) 
128 g (3.898 Ft/1 kg) 
140 g (3.564 Ft/1 kg) 


HALLS RÁGÓGUMI 

18 g 


ElEDEL-NUSSMIX 

200 g (4.995 Ft/1 kg) 


SZAMOS SZÍVDESSZERT 

130 g (11.531 Ft/1 kg) 

SuperShop kártyával: 

(10.762 Ft/1 kg) 


TUTTI 3IN1 INSTANT 
KÁVÉSPECIALITÁS 

10x18g 
(1.661 Ft/1 kg) 


TCHIB0 ESPRESS0 
SZEMES KÁVÉ 

Milano Style, Sicilia Style 
1000 g 


Csúcsminőség 


Sokoldalúság 


Egyediség. 


További akciós ajánlatokért keresd a K=l fi M s] szórólapot, melynek ajánlatai az I 




áruházakban is érvényesek! 
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IWWCK 


ibwck 


■=leH51 g) 

MULTIVITAMIN 

NEKTÁR 

50%-os gyümölcstartalom 
11 


Mr 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

399" 


PEPSI, 

MIRINDA, 7UP 

SZÉNSAVAS 

ÜDÍTŐITAL 

1,751 

(148 Ft/11) 




SZÖRP 

0,7 1 (599 Ft/11) 

SuperShop 

kártyával: 

(570 Ft/11) 

(+ü.: 67 Ft) 


HEY-HO 

GYÜMÖLCSITAL 

25%-os gyümölcs¬ 
tartalom 
21 

(200 Ft/11) 


XIXOICETEA 

dobozos 
250 ml 
(356 Ft/11) 


Kérjük, az ajándékot is vidd 
magaddal a pénztárhoz! 


JANA BABY ÁSVÁNYVÍZ, 
ÁSVÁNYVÍZ 

II 


ana 


wmn 

159 


HAPPY DAY GYÜMÖLCSLÉ, 
-NEKTÁR 

25-100%-os gyümölcstartalom 
11 

ár: 419 Ft 

Ajánlatunk az 1 l-es Happy Day 
100%-os grapefruit és 
pink grapefruit gyümölcslevekre 
nem vonatkozik! 


NATURAQUA ÁSVÁNYVÍZ 

1,51 

(73 Ft/11) 


- a 

100 EVESARAUCH. 


I IS ■ STARTUP1919 ÓTA. 


YIPPY GYÜMÖLCSITAL, 
YIPPY WATER 

12%-os gyümölcstartalom 
330 ml 
(573 Ft/11) 


BRAVÓ GYÜMÖLCSITAL 

dobozos 

12-25%-os gyümölcstartalom 
1,5 l 

(199 Ft/11) 


Mr 


25WM7r 


ÖSHBMftjrK 


RAUCH 

MYTEA 

1,51 
ár: 289 Ft 
(193 Ft/11) 
2 db vásárlása 
esetén: 
(179 Ft/11) 


+AJÁNDÉK 

1 db üvegpohár 
6 db 1,5 l-es Naturaqua 
ásványvíz vásárlása esetén 
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ITAL 











PÁLINKA VAGY LIKŐR 

0,351 

(10.854 Ft/11) 

Az ajánlatunk a 0,35 l-es 
Prémium Válogatás 
Rézangyal pálinkákra 


0,5 l 

(4.993 Ft/11) 


0,51 

(6.593 Ft/11) 




m 




ríiftH 


KKCn 






2.499 


3.299 


3.499 


REZANGYAL 


895 HUNNIUM 
PÁLINKA 

0,351 

(11.426 Ft/11) 


DISZNÓTOROS 

PÁLINKA 

0,351 

(10.854 Ft/11) 


nem vonatkozik. 




3.799 


3.799 


3.999 




FULLERS 
ANGOL SÖR 

üveges 

0,51 

(1.198 Ft/11) 


- 

ŰN OOk 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

399" 


Mfi 


1.399 


CORONA EXTRA 

MEXIKÓI 

KUKORICASÓR 

üveges 
0,355 1 
(1.208 Ft/11) 

SuperShop kártyával: 
(1.124 Ft/11) 

s 


8? 

m r 


429 Ft 


PILSNER URQUELL 
SÖR 

dobozos 
0,331 

(542 Ft/11) 


GERE & SCHUBERT 
BOR 

Irsai Olivér 

száraz fehérbor 
Rosé Cuvée 
száraz rosébor 
0,751 

(1.319 Ft/11) 


CAROLANS 
ÍR KRÉMLIKŐR 

0,71 

(5.713 Ft/11) 


1.249 


ARANY ÁSZOK 
SÖRPACK 

dobozos 
6*0,51 
(416 Ft/11) 


TÖRLEY 

EXCELLENCE 

PEZSGŐ 

0,751 

(1.865 Ft/11) 


További akciós ajánlatokért keresd a 




szórólapot, melynek ajánlatai az I 




áruházakban is érvényesek! 
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VEGYI ÁRU, KOZMETIKA 


minőség.szeretem 



PERWOLL 

FOLYÉKONY 

MOSÓSZER 

2,71 

ár: 1.999 Ft 
(740 Ft/11) 

2 db vásárlásától: 
(666 Ft/11) 


1.799 



PERSIL 

MOSÓSZERGÉL 

41 

(900 Ft/11) 


3.59' 





SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

1.199 


SILAN ÖBLÍTŐ 

2,775 1 
(468 Ft/11) 

SuperShop kártyával: 
(432 Ft/11) 


BREFWC-ILLATOSÍTÓ 
C0L0R AKTÍV 
PERFUME SWITCH 

3x50 g 

(6.660 Ft/1 kg) 





Támogassa 
a Piros Orr 
Bohócdoktorokat! 

Most minden Silan vagy Persil termék 
vásárlása esetén 25 Ft-tal hozzájárul 

a Piros Orr Bohócdoktorok 

munkájának támogatásához, hogy 
minél több helyre tudják elvinni 

a nevetés gyógyító ereiét. 

Részletek: 

www.persil.hu/piroso 


A nevetés 
gyógyító ereje 


A promóció időtartama: 2019. október 31. - november 27. 

A promóció kizárólag a SPAR, INTERSPAR üzletekben és a SPAR ONLINE SHOP-ban érvényes. 


I* 



PUR MOSOGATÓSZER 

1,351(518 Ft/11) 

SuperShop 

kártyával: 

(407 Ft/11) __ 


MASCULAN ÓVSZER 

10 db/csomag; 1 csomag 
(90 Ft/1 db) 


PALETTEINTENSIVE C0L0R 
CREME HAJFESTÉK 

1 db 


masculan 




IWIte 


mascuian 


SY0SS SAMPON, BALZSAM 

500 ml 

(2.258 Ft/11) _ 

SuperShop kártyával: 

(2.058 Ft/11) M 


REGINA BIANKA TOALETTPAPÍR 

3-rétegű; 4 tekercs/csomag; 1 csomag 
(87 Ft/1 tekercs) 


TENT0 TOALETTPAPÍR 

Fresh Line; 3-rétegű; 24 tekercs/csomag; 1 csomag 
(50 Ft/1 tekercs) 


Regina 


; Regina 


Bianka 


SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 



1.129" 

1 

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL: 

1.029"; 
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További akciós ajánlatokért keresd a I 




szórólapot, melynek ajánlatai az S M s] ® áruházakban is érvényesek! 


Ajánlatnuk két hétig, 2019. október 31-től november 13-ig érvényes! 













































Ü.777 


SHERPATAKARÓ 

több szín; több minta; 100% poliészter; 
130x170 cm-es; ár: 3.999 Ft 
150x200 cm-es; ár: 4.999 Ft 
1 db 



IPOLARPLED, TAKARÓ 

többféle színben; 100% poliészter; 
méret: 130x170 cm 
1 db 


r 


SUPERSOFT 

TAKARÓ 

többféle színben; 
100% poliészter; 
méret: 150x200 cm 
1 db 




WALKMAXX BALLERINACIPŐ 

levehető masnival; 
méret: 38-40 

SZABADIDOCIPO 

méret: 37-40; 
több szín; több méret 




GYEREK TÉLI CLOGS méret: 29-35; ár: 1.199 Ft 
NŐI TÉLI CLOGS méret: 36-41; ár: 1.299 Ft 
FÉRFI TÉLI CLOGS méret: 41-46 


ár: 1.299 Ft 


KISGYEREK 
TÉLI CLOGS 

méret: 22-28 

ár: 999 Ft 
1 pár 


„W # 

999 




VÁSZON ÁGYNEMŰHUZAT 



100 % pamut; 3-részes; 
méret: 140x200 cm, 70x90 cm, 
40x50 cm; 

több minta J 

1 szett 
Ajánlatunk 
a készlet erej 
érvényes! 


AíWr 

4.499 



KREPP ÁGYNEMŰHUZAT 



100% pamut; 3-részes; 
méret: 140x200 cm, 70x90 cm, 40x50 cm; 
több minta 
1 szett 
Ajánlatunk 
a készlet erejéig 
érvényes! 


MW Ft 





á 

MINDEN 

PEDIBUS TALPBETÉT ^ 

ÁRÁBÓL ■ 


\ 

- 20 % J 

11 


w 

PEDÍBUS 

A fotók csak illusztrációk. Keresd további 
akciós termékeinket az áruházakban! 

Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra 

m 


nem érvényes! A polcon feltüntetett 
ár már a kedvezménnyel csökkentett 
fogyasztói ár. 


A 19. OLDALON SZEREPLŐ TERMÉKEK AKCIÓS ÁRAI KÉT HÉTIG, 2019. OKTÓBER 31-TŐL NOVEMBER 13-IG ÉRVÉNYESEK! 
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ADVENTI KOSZORÚ 

többféle; 24 cm-es 
1 db _ 


DEKOR KOSZORÚ 

barna; 24 cm-es 
1 db 


KOSZORÚ TERMESEKKEL 

2-féle; 33 cm-es 
1 db ^ 


VIZES TŰZŐHAB 
VIRÁGOKNAK 

két méret 
1 db 


FENYŐTOBOZ ÉS FADEKORMIX 

ár: 699 Ft 

GOMBA DEKORÁCIÓ 

4 különböző méret 
1 csomag 

ár: 999 Ft 

KARÁCSONYI 
DEKORSZETT JLfl 

1 szett 

ár: 499 Ft 


FUZFAKOSZORU 

35 cm-es 

1 db . 


WBOSCH 

AKKUS RAGASZTÚTOLL 

vezeték nélküli; tölthető AA elemekkel; 
ergonomikus kialakítás; méret: 20 cm; 
automatikus kikapcsolás 
1 db 


©BOSCH 

HŐLÉGFÚVÓ EASYHEAT 500 

teljesítmény: 1600 W; ideális régi festékek, 
lakkok eltávolításához; állítható hőmérséklet: 
300/500 °C. 

1 db -a 


ADVENTI GYERTYA 

4 db-os; 

sima; ár: 399 Ft (100 Ft/1 db) 
metál; ár: 549 Ft (137 Ft/1 db) 
1 csomag 


GYERTYATARTO GYERTYÁVAL 

többféle; 6 cm 
1 db 


8.999 


14.999 
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A 20-21. OLDALON SZEREPLŐ TERMÉKEK AKCIÓS ÁRAI KÉT HÉTIG, 2019. OKTÓBER 31-TŐL NOVEMBER 13-IG ÉRVÉNYESEK! 















VÁSZON LEDES KÉP 

30x30 cm 
1 db 



DEKORTREND MESESZÉP FÜGGÖNY 



FADEKORKÉP 



többféle; LED világítással 
méret: 25x24 cm 
1 db 



LÁMPÁS LED 
KARÁCSONYIDEKOR 

1 db 


2.499 



világító gömb dekoráciú 


8 cm; ár: 319 Ft 
12 cm; ár: 649 Ft 
1 db 


* J * 




DEKORTREND FÉNYKOSZORÚ 

40 LED-es fényfüzér; 
fehér; 30 cm 
1 db 


Vi# # # 


steck KAPCSOLÓÓRA 

bel- és kültéri fényfüzérekhez, 
időzítési tartomány: 24 óra 
kültéri; ár: 1.599 Ft 
beltéri; ár: 999 Ft 



DEKORTREND 
LED FÉNYFÜZÉR 

fehér, színes 
1 db 


LEfl LED 

réivylülér fénvtQf** 



LED FÜZÉR 


20 LED; ár: 349 Ft 
30 LED; ár: 499 Ft 
1 db 



TÁNYÉR 

arany vagy ezüst glitterrel 
33 cm-es 
1 db 



699 
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PETREZSELYEMGYOKER 

1CSOMÚ 


m* 

499 " 

PÁPAI FÜSTÖLT BACON 

SZELETELT, CSOMAGOLT 
200 G 

[2.495 FT/1 KG) 


NOSZTALGIA KIFLI 

1 DB 


Akciós ajánlatunk 2019.11.02. és 11.03. között, a készlet erejéig érvényes. A fotók csak illusztrációk. 
Keresd további akciós termékeinket az áruházakban! Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra nem érvényes! 
A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár. 


NOVEMBER 2. ÉS 3. KÖZÖTT 


/ 



ÖSSZES UNIVER 
KETCHUP ÉS MUSTÁR 


Egyszerre maximálisan vásárolható összes mennyiség 
fajtánként: 12 db. 



ÖSS7FS 

SOMÁT TERMÉK 


Egyszerre maximálisan vásárolható összes mennyiség 
fajtánként: 12 db. 





DOVE TERMÉK 

Egyszerre maximálisan vásárolható összes mennyiség 
fajtánként: 12 db. 



Űfjve 


M 




KÉSZÍTS ÉS FOTÓZZ UZSONNÁT, 

TÖLTSD FEL AZ INSTÁRA ÉS NYERJ ELECTROLUX ÁLOMKONYHÁT 
TÖBB MINT 600 000 FT ÉRTÉKBEN! 

RÉSZLETEK: WWW.UZSONNAPROGRAM.HU 


2019.OKTÓBER 14-NOVEMBER16. 




Electrolux 
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GYULAI MANGALICA 
VASTAGKOLBÁSZ 

szeletelt, csomagolt 


a kiszolgálópultban 
(1.590 Ft/1 kg) 


ár: 499 Ft 
(6.238 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén: 
(4.738 Ft/1 kg) 


HÚSKÉSZÍTMÉNY 

105 g 
ár: 139 Ft 
(1.324 Ft/1 kg) 

6 db vásárlása esetén: 
(943 Ft/1 kg) 


SOKMAGVAS BAGETT 

frissen sütve 
1 db 


HAAS 

PEZSGŐTABLETTA 


MINDEN 

42 G-OS, 51 G-OSÉS 60 G-OS 
SPORT SZELET ÁRÁBÓL 


MINDEN 

LENORMOSÓSZER 
ÁRÁBÓL 


MINDEN 
CIF TERMÉK 
ÁRÁBÓL 


'enor 


vásárlása 

esetén 

darabja: 


Akciós ajánlatunk 2019.10.04. és 11.10. között, a készlet erejéig érvényes. A fotók csak illusztrációk. Keresd további akciós termékeinket az áruházakban! 
Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár. 

Ajánlataink a Dunaújváros, Béke körúti INTERSPAR áruházunkban nem érvényesek. 











































NTER 





SPAR Frissőr jt 


ANGELINO SZILVA 

1 kg 


KELKÁPOSZTA 

1 kg 


SARGA BURGONYA 

1 kg 


KARALABE 

1 db 


ANANASZ 

1 db 


K&K FAMILY BLANCO SALATA, 
K&K FAMILY GARDEN SALÁTA 

csomagolt; 150 g 
(1.660 Ft/1 kg) 


RIOFRESH 

LIMONÁDÉ, 

GYOMBÉRES 

LIMONÁDÉ 

ÉS ZÖLD TEA 

GYÖMBÉRLÉ 

750 ml 
(532 Ft/11) 


SUNVITA GYUMOLCSSZELET 
ALMA- ÉS EPERÍZŰ 

csomagolt 
75 g 

(3.320 Ft/1 kg) |HM 


ÉRVÉNYESSÉG: 2019.10.31. csütörtöktől 11.06. szerdáig. 


minőség.szeretem 






































